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നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


No . A2 -1083/2012/RIO . 

6th July 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of two 
Component Fibrin Glue (30 Nos.) to the Regional Institute 
of Ophthalmology , Government Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No . — A2- 1083/12/RIO 
Total Cost — 2 lakhs 
EMD — 1 % of the total cost. 
Cost of tender form : 

Original — 400 + VAT. 

Duplicate — 200 + VAT. 
The tenders should be superscribed “ due at 11 a . m . 
on 14 -8 -2012” and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology , Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross Road , Thiruvananthapuram -695 037 . 
Last date of receipt of tender is at 11 a . m . on 14 -8 - 2012. 
Late tenders will not be accepted . The tender will be 
opened at 11. 30 a.m . on 14 - 8 - 2012 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology , Red Cross 
Road, Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite 
tender form on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of rupees noted above which is 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 3 p .m . on 
13 - 8 - 2012 . Cheque , Postage Stamp etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will the 
forms be sent per V.P.P. Duplicate tender forms, if required , 
will be issued at rupees noted above . 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 

Further details if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all 
working days . 

The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning 
any reason . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം റീജി യ ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് Tender should be superscribed tender number and 
ഒഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി) ആവശ്യത്തി addressed to the Principal, Medical College, 
ലേക്ക് 2 കമ്പൊ ണെ ന്റ് ഫെബിൻ ഗ്ല ( 30 എണ്ണം) Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

this office on working hours till 3. 30 p . m . 
ദർഘാസ് നമ്പർ - എ2-1083 / 12 / ആർ. ഐ . ഒ. 

Tender No. - 132/2012 . 
അടങ്കൽ തുക - 2 ലക്ഷം. 

Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 
നിരതദ്രവ്യം - മൊത്തം വിലയുടെ 1 %. 

Original - 840 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Duplicate - 420. 
അസ്സൽ- 400 + വാറ്റ്. 
പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 

Last date and time of sale of tender form — 23 - 8 - 2012 , 

3 p . m . 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ/ മരുന്നിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 

Last date and time of receipt of tender 
നമ്പർ എഴു ത ണം . ടെണ്ടർ ഡ യ റ ക് ടർ , റീജി യ ണൽ - 24-8-2012, 2.30 p . m . - 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ്താൽ മോ ള ജി ( ഗ വൺ മെന്റ് 

Date and time of opening of tender 
കണ്ണാശുപതി), റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 

24-8 -2012 , 3 p . m . 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 14 - 8 - 2012 - ന് രാവിലെ 11 മണി വരെയാണ്. 

Tender form will be sent through post if required 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 

provided due amount with sufficient postage charge 
14 - 8 - 2012 - ന് രാവിലെ 11.30 - ന് ടെണ്ടർ തന്ന വരുടെയോ ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. - Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
ടെണ്ടർ ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ടെണ്ട റി നു വേണ്ട State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
അപേക്ഷയും ടെണ്ടറിന്റെ വിലയും സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ on or before 10 - 8 - 2012 . No other forms of remittance will 
ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള 

be accepted . 
ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ടെണ്ടർ ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കു 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോസർജറി 
കൾ ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ വിൽപന 13 - 8- 2012 - ന് 

- വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് അവ സാ നിക്കു ന്ന താ ണ് . മേൽ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
പറ ഞ്ഞിരിക്കുന്നഉപകരണത്തിന്റെ/ മരുന്നിന്റെ വിശദ മായ ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം 
വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 

3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 
ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കു ന്ന ദർഘാസ് നമ്പർ 132/ 2012 . 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 
ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ 

അസ്സൽ - 840. 
ടെണ്ടർ റദുചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 420. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Regional Institute of Ophthalmology, 

( Sd.) സമയവും 23 - 8- 2012 , 3 മണി. 
Thiruvananthapuram . 

Director 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 8 - 2012, 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 8-2012, 
- 3 മണി. 


TENDER NOTICE 
No. C2/11742/2012/ MCT. 

9th July 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Consumables required for 
the Neuro Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 


ili 


30 Nos. 


തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 8 - 2012 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 

-- താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

പവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF CONSUMABLES 
Name of Items 

Quantity 
No. 
1 Sterile Transparent adhesive dressing 

large size 45x28cm ) 
2 VP Shunt — Medium Pressure Slit and 

Spring valved (chhabra type ) 
3 Disposable Reney scalp clips 
(10x1 per set ) + Applicator - 1 

50 Set 
4 Craniotomy drapes with drainage funnel 

and side channels ( 1.6x2 .4 meters ) 
incision area ( 20x30cm) incision site 
absorption pads with edge protector 
(40x30cm ) 

50 Nos. 
5 Gigley wire saw compatible with 

giggly handles (imported type ) 
6 Scalp flap fish hook retractors 
7 G Patch -synthetic dural Substitute 

Large size 
8 B . Tri Calcium Phosphate Calcium 

Sulphate with zeta Potential control 
paste for Osteo induction 

7 Packets 


Last date and time for sale of tender form — 17 - 8 - 2012 , 
2 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18-8 - 2012 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
18- 8-2012, 3 p . m . 

Tender form can be had from the office of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 10 -8 - 2012 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിയോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ - 420 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -8 - 2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 8 - 2012 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17- 8-2012, 
3 മണി. 


20 ,, - 


100 


50 ,, 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


RE - TENDER NOTICE 
- [ No. 76/2012] 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓ ഫീസിൽ 10 - 8 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തില്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ (പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C1/ 5027/2012/ MCT. 

16th July 2012 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the purchase of minor equipments for the 
Department of Physiology, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (Including Tax ): 

Original - 420 
Duplicate - 210 


: SCHEDULE 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers where ever necessary . 


13 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of Sales Tax and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits ( one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirement in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 

(1 ) 

[ No . 99/ 2012] 
No. C7/9539/2012/ MCT. 

10th July 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of the following items required for the Various Departments 
of Medical College , Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed tender numbers and addressed to the Principal,Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax): 

Original - 840 

Duplicate = 420 
Last date and time of sale of tender form — 23 -8 -2012 , 3.30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender — 24 -8 - 2012 , 2. 30 p. m . 
Date and time for opening of tender - 24- 8- 2012 , 3 p . m . - 


Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or before 4 -8 - 2012 . No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 
അസ്സൽ - 840 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 420 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 23 - 8- 2012 , 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 24 -8 -2012, 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24- 8- 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ 
സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 4 - 8 - 2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Items 


D & V 


Microbiology 


Pathology 


Anatomy 


Total 


Si. 
No. 
(I) 


Biochemistry Blood 

Bank 
(3) (4) 


(2) 


(5) 


6) 


(7 


(8) 


(9) 


1 


Conical flask (1 ml) 5 Nos. 


2 


Conical flask (2 ml) 


5 ,, 


3 


Conical flask (5 ml) 


5 , 


4 


Beaker (50 ml) 


10 Nos. 


50 , 
10 , 


5 


Beaker ( 100 ml) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


6 


Beaker (250 ml) 


25 Nos. 


7 


Beaker (500 ml) 


50 , 


8 


Std flask ( 100 ml) 


9 


Std flask (500 ml) 


10 


Dispenser 


11 Beaker ( 1 ltr.) 


2 Nos. 


12 Beaker (2 ltr.) 


2 


13 Beaker without spout 

for Histokinete (2 ltr .) 


20 Nos. 


20 , 


14 Glass slides 

( 26mm X 76mm ) 


100 boxes 


100 boxes 


15 Cover slip (22x22mm ) 

0 . 13 to 0 . 16 thickness 
(1 box = 20 pkts .) 


100 , 


10 boxes 


110 , 


16 


Staining bottle 


20 Nos. 


20 Nos. 


17 Glass bottle with 

screw cap - autoclavable 
(Borosil) 50 ml 


100 Nos . 


100 , 


250 , 


250 , 


18 Glass bottle with screw 

cap -autoclavable-500 ml 
19 Beaker with spout 

(Borosil) 150 ml. 


25 Nos. 


25 Nos . 


50 , 


Beaker with spout 
(Borosil ) 200 ml. 


15 , 


15 , 


Beaker with spout 
(Borosil) 1000 ml. 


5000 , 


5000 , 


Blood culture bottle 
flat bottomed with 
aluminium cap and 
rubber washer cap 
should have a hole 
3mm in diameter 
110 ml. 


3000 , 


3000 , 


Blood culture bottle 
flat bottomed with 
aluminium cap and 
rubber washer cap 
should have a hole 
3mm in diameter 
50 ml. 


8000 , 


8000 , 


Spare aluminium 
cap for blood culture 
bottle with rubber 
lining and hole . 


vii 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


25 


50 , 


50 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 50 ml. 


26 


100 , 


100 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 100 ml. 


27 


50 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 250 ml. 


28 


200 , 


200 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 500 ml. 


29 


30 , 


30 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 1000 ml. 


30 


15 , 


15 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 2000 ml. 


31 


15 , 


15 , 


Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borosil) 3000 ml. 
Conical flask 
Narrow mouthed 
(Borsil ) 5000 ml. 


32 


15 Nos 


15 Nos. 


33 


500 boxes 


500 boxes 


Microscope slide 
(Blue star ) 
( 1 box = 100 Nos.) 


34 


500 Nos. 


Glass tubes 
(12 x 75 mm ) 


500 Nos. 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 


2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 


3. Advance payments conditions will not be considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 


100 . Kerala - non Judicial-Stamp Paper 


6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for , can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 


viii 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 


12. For Medicines , Surgicals and Materials, samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification . 


17 . Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representative who may present 

at that time. 


18 . More details can be had from this office on working hours . 


( 2 ) 

[No. 100 /2012 ] 
No. C7 /9543 /2012 /MCT. 

9th July 2012 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of glass wares required for the various Department of 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders should be subscribed, tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from this office on working hours 
till 3.30 p .m . 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original — 1,050 . 
Duplicate - 525 . 


Last date and time for sale of tender form — 9 -8 -2012, 3.30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form — 10 -8 - 2012 , 2. 30 p. m . 
Opening date and time of tender - 10 -8 - 2012 , 3 p . m 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is sent 
by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. 
Money Order should reach this office on or before 28- 7 - 2012. No other forms of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ 
eisjoom . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 

conyos 1,050. 
coolzuba 525 . 


Bôreion C1000 


odonm BONIM M002020 NOO109- 8 - 2012, 3.30 20m . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 10 - 8-2012, 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 8- 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 7 - 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SL. 
No . 


Items 


Biochemistry D & V 


Microbiology 


Pathology 


Total 
Number 

(7) 


- (3) 


(4) 


(5) 


( ) 


1 


Pipette (Borosil ) 1 ml 


- 50 Nos. 


100 Nos. 


150 


Nos . 


Pipette (Borosil ) 2 ml 


100 Nos. 


150 


,, 


Pipette (Borosil ) 5 ml 


100 Nos. 


- 50 

50 


,, 
, 


Pipette (Borosil ) 10 ml 


100 Nos 


10 Nos. 


10 Nos. 


10 Nos. 


10 


,, 


5 
5 


, 
, 


1 No. 


1 


,, 


150 Nos. 


2 


, 


Pipette (Borosil) 0.1 ml 
Measuring cylinder (Borosil) 25 ml 
Measuring cylinder (Borosil) 50 ml 
Measuring cylinder (Borosil) 100 ml 
Measuring cylinder (Borosil ) 250 ml 
Measuring cylinder ( Borosil ) 500 ml 
Measuring cylinder (Borosil ) 1000 ml 
Measuring cylinder (Borosil ) 2000 ml 
Pastuer pipette long tip 10 ml 
Pastuer pipette long tip 5 ml 
Mueusm Jar (Borosil) 35x25x10cm 
Glasslacrylic 
Mueusm Jar (Borosil ) 15x7x5cm 
Mueusm Jar (Borosil ) 15x10x5cm 
Mueusm Jar (Borosil ) 15x13x10cm 

Mueusm Jar (Borosil) 15x20x5cm 
Mueusm Jar ( Borosil) 15x15x7cm 
Mueusm Jar ( Borosil) 25x20x10cm 
Mueusm Jar (Borosil) 30x20x10cm 
Cover glass No. 1 (0 . 13 to 0 . 16 mm 
thick ) 22x22 mm ( 1box containing 
20 small boxes ) 
Cover glass No. 1 (22x30mm ) 


100 boxes 


100 boxes 


24 


2000 small 

boxes 
3000 , 


2000 small 

boxes 
3000 ,, 


- 25 


Cover glass No. 1 (22x40mm) 


26 


100 Nos . 


500 x 10g 


500 x 10g 


ESR Pipette (Westergen s) 
VDRL slide ( 12 concavity ) 
Durham s tube (small ) 
Pasteur pipettes with teat 
Petridish with partition 
Glass trough ( 12cm width 18 cm length 
2 litre capacity ) 
Cover slip No. 1 (22x22 mm 0. 13 mm 
thickness ) 
Microslidses with polished edges 75x25mm , 
1.5 mm thickness 
Cavity slide ( 1 concavity) ( 1 pkt= 10 Nos.) 
Microslide (Blue star ) (12 pkts. in 1 box ) 20 boxes 
75x25mm 1 to 1.2mm 
Cover slips (22x50 mm ) 0. 13 to 0. 16 10 » 
thickness (20pkts .= 1 box ) 


500 pkts . 
25 , 


500 pkts. 
25 , 
20 boxes 
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SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 100 Kerala -non Judicial- Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection. 


13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification . 


xi 


17. Tenders will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives who may 

present at that time. 
18. More details can be had from this office on working hours. 


- ( 3) 


[ No . 102/ 2012] 


No. C7 /10390/ 2012 / MCT. 

10th July 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of Glasswares required for the various Departments of Medical 
College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p. m . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 1, 050 . 
Duplicate — 525 . 


Last date and time of sale of tender form - 9 - 8 - 2012 , 3 . 30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender - 10 - 8- 2012 , 2.30 p . m . 
Date and time for opening of tender - 10 -8 - 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin - 695 011 . 
Money Order should reach this office on or before 28 - 7 - 2012 . No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസയേഴ്സ് വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ 
ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 1, 050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 9- 8- 2012 , 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 10-8-2012, 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 8- 2012 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 7 - 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 


Items 


| SI. 
- No. 


Biochemistry D & V 


Microbiology 


Pathology 


Total 
Number 


1 


10000 


Nos . 


15000 


5000 
5000 


3 


5000 


,, 


Test tube with rim (Borosil ) (12x100) 5000 Nos. 
Test tube ( 15x150 ) 

5000 , 
Test tube (13x75) 
Test tube (conical) 

2 Nos. 
- Test tube ( Standard small) 

| 10 , 
Test tube (Standard large ) 


100 


6 


100 


, 


100 


xii 


7000 


7000 Nos. 
7000 


7000 


15000 


15000 


8000 


11 


300 


8000 
300 
300 


800 Nos. 


Test tube with rim (Borosil) 12x75mm 
Test tube with rim (Borosil ) 15x125mm 
Test tube with rim (Borosil ) 12x150mm 
Test tube with rim (Borosil ) 10x75mm 
Test tube with rim (Borosil) 32x200mm 
Test tube with rim 25x200mm 
Test tube hard (Glass) 80x 10mm 
Mortar & Pestle 
Glass Petridish 
Paper weight (glass) 
Funnel 5cm diameter 
Funnel 10cm diameter 
PCV tube (wintrobe) 
Funnel 
Funnel (Borosil) 100mm 
Funnel (Borosil) 125mm 


50 


» 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 


2 . The rates should be inclusive of all taxes , otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 


3. Advance payments conditions will not be considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessery) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 


100 Kerala - non judicial Stamp Paper 


6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any circumstance. 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 


xiii 


13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notice . 


17 . Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representative who may present 

at the time. 


18. More details can be had from this office on working hours. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 
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TENDER NOTICES 


| [ No. 103/2012] 
No. C7-12352/12/ MCT. 


10th July 2012 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Pathology & Forensic Medicine Department, 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 


ക്രമ സാധനങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് അളവ് 
നമ്പർ പേര് 

ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് പത്തോളജി 15000 പെട്ടി 
മൈക്രോസ്പെഡ് 

(50 സ്ലഡ് 
72 x 25 X1.2 എം . എം . 

ഒരു പെട്ടി) 
വിത്ത് പോളിഷ്ഡ് 
എഡ്ജസ് നോൺ ഫോഗി 

മൈക്രോസൈഡ് ഫോറൻസിക് 50 പാക്കറ്റ് 
( സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് മെഡിസിൻ (75 = 1 പാക്കറ്റ്) 
പാക്ക് ഓഫ് 50 ഈച്ച്) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


അസ്സൽ- 1,050. 


Quantity 


SL. 
No. 


Name of 
Equipment 


Name of 
Department 


ശരിപ്പകർപ്പ്- 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9- 8 - 2012, 3.30 മണി. 


15000 boxes 
( 50 slides 
in a box) 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 8- 2012, 2 .30 മണി. 


1 Glass Wares 

Pathology 
Micro slides 72 x 25 x 1 .2mm 
with polished edges 

Non foggy 
2 Micro slide 

Forensic 
(standard size packets Medicine 
of 50 each ) 


50 pkts. 
(75 per pkt.) 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 10 -8 -2012, 
- 3 മണി. 


Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 28 - 7 - 2012 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Original - 1, 050. 

Duplicate — 525. 
| Last date and time of sale of tender form - 9 - 8 - 2012 , 
3 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10-8- 2012, 2 .30 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 10 - 8- 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin - 695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 28 - 7 - 2012 . No other forms of remittance will be 
accepted. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
പത്തോളജി/ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പ് രോ ടു 
കൂടിനിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

- considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
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(2 ) 
[ No. 118/2012 ] 


5 . Tenders are to be sent with details and 

illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly 
typed . Manuscripts should be avoided as far as 
possible. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of 
Earnest Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


No. C5 - 12725 /2012 /MCT. 

5th July 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Microbiology , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuam , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
| Cost of tender form (inclusive Sales Tax ) : 

Original - 840 . 

Duplicate — 420 . 
Last date and time of sale of tender forms — 
16 -8- 2012 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender – 
17-8-2012 , 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender - 17- 8- 2012 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 100) is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 10 -8 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted. 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജി ല 
മൈക്രോബയോളജി വകു പ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണി വരെ 
ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 840 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 420 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 16 - 8 - 2012 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി യും 
സമയവും 17 -8 - 2012 , 2.30 മണി. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


14 


Th . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15 . Specifications of the items are given in the list . 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notice 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി യും സമ യ വും 
17 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


17 . Tenders will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 100 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


xvi 


Cost of tender form (inclusive of sales tax ): 
- Original - 1,050. 

Duplicate — 525. 


പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 10 - 8 - 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Last date and time of sale of tender form 
23 -8- 2012 , 2.30 p. m . - 

Last date and time of receipt of tender 
24-8-2012, 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
24 -8 - 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 16 -8 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


Sl. 
No. 


Name of Equipments with 

Specification 


Quantity 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


15 kits 


5 kits 


100 kits 


1 Leptospira IGM Elisa ( 96T) 
2 Scrub typus IGM Elisa ( 96T) 
3 RA Factor Latex 

agglutination 
4 Streptococcus Grouping kit 

(Latex Agglutination ) 
5 Cryptococcus neoformans 

Latex Agglutination test (50T ) 


4 kits 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ല 
മെകാബയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


3 kits 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനവും അളവും 
എണ്ണവും 


| [ No. 121/2012] 


No. C5/ 12 / 28/2012/ MCT. 


6th July 2012 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Department of Micro Biology , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuam , Pin - 695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 


- 1 എ .എൻ. എ . ഐ . ജി . ജി. (96 ടി )- 30 കിറ്റ് 
2 ആന്റിഡ്സ് ഡി. എൻ. എ . ഐ . ജി. ജി . എലീസ 

(96 ടി ) -20 കിറ്റ് 
3 പോർ സ്ട്രിപ്സ് (3 പാക്കറ്റ്) 

ബി - സ്റ്റീറോ തെർമോഫിലസ് 1 പാക്കറ്റ് ( 25 എണ്ണം) 
4 സി - റിയാക്ടീവ് പ്രോട്ടീന്ഡ ലാറ്റക്സ് അത്ലറ്റിനേഷൻ 
( 1 കിറ്റ്) - 50 ടി 40 പാക്കറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8- 2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 8 - 2012 , 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
24 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


LIST OF ITEMS 


Quantity 


Name of Equipments with 

Specification 


| 1 

2 
3 


30 kits 
20 kits 
3 Pkts . 


ANA Ig G Elisa ( 967 ) 
Antids DNA IgG Elisa (96T) 
Spore Strips 
B -Stearothermophilus 
C -Reactive Protein Latex 
Agglutination (1 Kit — 50 T ) 


1 pkt - - 25 Nos. 


4 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 100 ) അധികമായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 


40 Kits 


xvii 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനം 


ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആന്റിസെറ 


മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആ ഫീസിൽ 16 - 8 - 2012 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ആന്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്ക് 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


അസ്സൽ - 1,050. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8 - 2012 , 2.30 മണി. 


[ No . 122/ 2012] 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 8 -2012 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 - 8 - 2012, 3 മണി. 


No. C5/12 / 29/ 2012/MCT. 

9th July 2012. 
Sealed competitive tenders in the forms prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Microbiology , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


LIST OF ITEMS 


-- St . 


Name of Items 


No . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 100) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു 
മായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 16 -8 - 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു . 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ANTIBIOTIC DISC 


1 Diagnostic antisera 
2 

Antibiotic disc 
Cost of tender form ( inclusive of sales tax ) : 

Original - 1,050 . 
Duplicate — 525 . 


Sl. 


Items 


Items 


No. 


(1 ) 


(3 ) 


150 


Last date and time of sale of tender form 
23- 8 -2012 , 2 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
24- 8- 2012, 2 .30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
24-8-2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 16- 8 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ല 
മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 

2 
- 3 

4 
5 


Quantity (in 

Cartridges ) 
( 2 ) 
Vancomycin (30 ug) 
Amoxycillin / Clavulanic acid ( 20/ 10ug ) 
Cefotaxime (30ug) 
Ceftriaxone ( 30ug) 


Ceftazidime (30ug) 


6 
7 
8 
9 
10 
11 


Cefepime ( 30ug ) 
Cefoxitin (30ug ) 
Clindamycin ( 2ug) 
Chloramphenicol (30ug) 
Oxacillin ( lug) 
Netilmicin (30ug) 


xviii 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


BIOLOGICALS DIAGNOSTIC ANTISERA 


Items Specification 


Quantity 


Sl. 
No. 


1 Salmonella Antiserum 


3 x 5 ml 


Somatic poly antisera 

(Poly OA -S) 
Flagella poly antisera 
(Poly H (Phase 1 & 2) 


1 x 3 ml 


02 


1 x 3 ml 


04 


1x 3 ml 


1 x 3 ml 


06 , 07 
06 , 08 


1 x 3 ml 


09 


Salmonella aH 


3 x 3 ml 
1 x 3 ml 
2 x 3 ml 


Salmonella dH 


12 Nalidixic acid ( 30ug) 
13 Rifampicin (5ug) 
14 Tetracycline ( 30ug) 
15 Tobramicin ( 10ug) 
16 Linezolid ( 30ug) 
17 Nitrofurnantoin (300ug) 
18 Gentamicin (150ug) 
19 Gatifloxacin (5ug) 
20 Teicoplanin ( 30ug ) 
21 Levofloxacin (5ug) 
2 Ceftazidime/Tazobactam (30 / 10ug) 
23 Cefoperazone/Sulbactum (75/ 30ug ) 
24 Ampicillin/Sulbactum ( 10 /10ug) 
25 Ticarcillin /Cavulonic acid ( 17 /10ug) 
26 Piperacillin/ Tazobactum (100 /10ug) 
27 Astreonam 
28 Imepenam 
29 Cotrimoxazole 
30 Ampicilin ( 10ug) 
31 Ampicillin (25ug ) 
32 Amikacin ( 10ug) 
33 Ciprofloxacin (5ug ) 
34 Penicillin 10 units 
35 Erythromycin (30 ug) 
36 Polymyxin B (300 units ) 
37 Cefixime (30ug) 
38 ESBL kit 
39 Meropenem (10ug ) 
40 Ertapenem ( 10ug) 
41 Azithromycin ( 30ug) 
42 Amphortericin B ( 100 U ) 
43 Fluconazole (10ug ) 
44 Itraconazole ( 10ug) 


Salmonella iH 


2 x 3 ml 
1 x 3 ml 


bH 


Shigella antiserum 
Shigella dysenteriae (Group A poly ) 
Shigella flexneri (Group B poly) 
Shigella boydii (Group C poly) 
Poly group C1 
Poly group C2 
Shigella sonnei 

(Group D poly Phase 1 & 2 ) 


1x 3 ml 
2 x 3 ml 
1 x 3 ml 
1 x 3 ml 
1 x 3 ml 


2 x 3 ml 


2 


1 x 3 ml 


1 x 3 ml 


5 vials 


Vibrio Cholerae antiserum 
Vibrio Cholerae 01 (poly ) 
Vibrio Cholerae 0139 
Vibrio Cholerae Inaba 
Vibrio Cholerae ogawa 

(5) 
[No. 123 / 2012] 


1 x 3 ml 


1 x 3 ml 


SI. 


Identifications discs 


Quantity 
( in vials ) 


No. 


1 Bacitracin (0 .04 units ) 
2 Optochin (5ug) 
3. Novobiocin ( 30ug) 
4 Polymyxin B (50 units ) 
5 X factor 


No. C5- 12730/ 2012/ MCT. 

9th July 2012 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Department of Microbiology , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender Numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p .m . 


6 


V factor 


xix 


Quantity 


SL. 
| No . 


Name of Equipment 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 640. 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 320. 


1 


Bile salt Agar 


500gm x 10 


2 


Beef Extract 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23- 8- 2012 , 3 മണി. 


3 


Brain Heart Infusion Broth 


500 ,, x 50 
500 ,, X 100 
500 ,, x 1 
500 , X 20 


4 


Corn Meal Agar 


- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 8 - 2012, 2 .30 മണി. 


5 Mannitol Motility Agar 


6 


Brain Heart Infusion Agar Modified 


500 ,, X 


5 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
24- 8-2012, 3 മണി. 


7 


Mueller Hinton Broth 


500 , x 


5 


Cost of Tender form : (inclusive Sales Tax ): 

Original — 640 . 
Duplicate — 320 . 


Last date and time for sale of Tender Form 
23- 8 - 2012, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of Tender 
24- 8 - 2012 , 2 . 30 p. m . 

Opening date and time of Tender 
24- 8 -2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 100 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 16 -8 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 100 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ 
ഉള്ള എല്ലാ അപേ ക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
16 - 8- 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണി 
ഓർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആ ഫീ സിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| ( 6 ) 


| No, C2-59422012/ MCT. 


12th July 2012 . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മെകാബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യ 
മുള്ളവരിൽനിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
( പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ 
ലഭ്യമാണ്. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Surgical Disposables 
required for the Department of Surgical Gastroenterology , 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
subscribed , tender number and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3.30 p . m . 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


| കമ 
നമ്പർ 


|X 


| Sl. 


Tender No. 


Department 


- 


No . 


X 


Surgical Gastroenterology 


X 


1 ബൈൽ സാൾട്ട് അഗർ 

500 ഗ്രാം X10 
2 ബീഫ് എക്സാക് 

500 ,, X 50 
3 ബയിൻ ഹാർട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ ബാത്ത്500 
4 കോൺമീൽ അഗർ 

500 ,, X 1 
5 മാനിട്ടോൾ മോട്ടിലിറ്റി അഗർ 

500 ,, X 20 
6 ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ അഗർ 500 

മോഡിഫൈഡ് 
7 മുള്ളർ ഹിന്റൺ ബോത്ത് 

500 ,, X 5 


124 /12 
125/12 


X 


X 


126/12 


127/12 


X 


XX 


Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 


- Original - 1,050 for tender No. 124/ 12, 125 /12, 
127 /12 and 840 for tender No . 126/12 . 


- Duplicate - 525 for tender No . 124/12 , 125/12, 
127 /12 and 420 for tender No . 126/12 . 


Last date and time for sale of tender form — 
9-8 -2012 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ 
ഉള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
31- 7 - 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണി ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
- കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
| പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
| ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATIONS 


TENDER NUMBER - 126 / 12 


Last date and time for receipt of tender form 
10-8-2012 , 2.30 p. m. 

- Opening date and time of tender - 10- 8 - 2012, 
3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 31 -7 -2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജിക്കൽ 
ഗാടോഎന്ററോളജി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ സർജിക്കൽ 
ഡിസ് പോ സ ബിൾ സ് വിതരണം ചെയ്യു ന്നതിന് മത്സര 
സ്വഭാവത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു ക ൾ ദർഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ക്രമ നമ്പർ ദർഘാസ് നമ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 

124 / 12 -- സർജിക്കൽ 

ഗാസ്ട്രോഎന്ററോളജി 
125 / 12 


1 . Endoscopic Suture Product 10mm - 1 No . 

It should have 10 mm shaft with 15 " length . 


It should have closed jaw doubles as knot rundown . 


It should have the capacity to suture 4 mm tissue gap . 


It should have graduated depth scale for in situ 
measurements. 


It should have ergonomic handle with needle 
position indicator. 


2 . Endoscopic Suture Product 10mm Cartridges — 5 Nos . 


Disposable suture loading units for Endostitch 
instrument . 


126/ 12 


With sizes of 2 .0 Endostich Surgidac and 2 .0 
Endostitch polysorb . 


127 / 12 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


ഇവയ്ക്ക് 


അസ്സൽ - ദർഘാസ് നമ്പർ 124/ 12 , 125 /12 , 127/ 12 

1,050, ദർഘാസ് നമ്പർ 126/ 12 - ന് 840. 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - ദർഘാസ് നമ്പർ 124/ 12 , 125 /12, 127 / 12 

525, ദർഘാസ് നമ്പർ 126 / 12 - ന് 420. 


TENDER NUMBER - 124/12 
3 . Linear Cutter 75 mm - 1 No. 

It should have a CAM mechanism . 
The cut line should be 73 mm and the staple line 
should be 77 mm . 


ഇവയ്ക്ക് 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 8-2012, 3 മണി. 


There should be 2 staggered rows on each side of 
the cut line . 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 8- 2012, 2. 30 മണി. 


4 . Linear Cutter 100 mm — 1 No. 

Linear cutter with directional stapling technology 
with adjustable right and left firing knob , with 
integrated gap control technology in 100 mm 
gastrointestinal anastomosis instruments 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 8 - 2012 , 
3 മണി. 


xxi 


5 . Linear Cutter Reloads 55 mm — 20 Nos. 


TENDER NUMBER — 125 / 12 
11 . Linear Stapler Reloads 30 mm — 15 Nos. 


It should be universal reload compatible with the 
55 mm linear cutter. 
It should have selectable staple height formation of 
1.5 , 1. 8 and 2 mm closed staple height. 
It should have an inbuilt knife in the reload . 
It should have 6 rows of 3 dimensional staple 
formations. 


6 . Linear Cutter Reloads 75 mm — 15 Nos. 

It should be universal reload compatible with the 
75 mm linear cutter. 
It should have selectable staple height formation of 
1.5 , 1.8 and 2 mm closed staple height. 
It should have an inbuilt knife in the reload . 
It should have 6 rows of 3 dimensional staple 
formations . 


The linear stapler line should be 30 mm . 

The reload should have an integrated tissue retaining pin . 
12 . Linear Stapler Reloads 45 mm — 15 Nos . 

Reloads for 45 mm Instrument with directional stapling 

technology , with 4 .8 mm leg length . 
13. Linear Stapler Reloads 60 mm — 15 Nos . 

The linear stapler line should be 60 mm . 
The reload should have an integrated tissue 

retaining pin . 
14 . Circular Stapler 31 mm — 15 Nos. 

It should have rectangle staple wire design. 
It should have a detachable Slimmest Anvil Head 
profile of 5 mm with Tilt - Top . 
It should have a shaft length of 22 cm or 35 cm . 
It should have staples height 3.5 mm or 4 .8 mm 
with closed staple leg length of 1.5 mm or 2.0 mm 
respectively . 
It should have a 440 stainless steel with chisel 
edge cutting system with lumen /knife diameter 
of 16 .5 mm . 
It should have a Slimmest Integrated trocar in 
shaft and an Anastomotic Lip of 1.9 mm , having 22 
staples . 
It should have a safety lock out mechanism with 
audible a tactile feedback and an easy to read Green 
“ Ready to Fire ” indicator. 


7. Linear Cutter Reloads 100 mm — 10 Nos. 

Reloads for 100 mm Gastrointestinal anastomosis 
instruments with directional stapling technology , with 
the cutting knife incorporated in the reloads itself 

with 4 .8 mm leg length . 
8 . Linear Stapler 30 mm – 4 Nos . 

The linear stapler should be 30 mm size . 
It should have intermediate locking position . 
It should consists of 2 triggers separately for 
closing and firing the instrument. 
It should consists of manual or automatic Retaining 
pin placement. 
It should have a vascular option separately with 
3 rows of staples . 
It should provide interchangeable reloads in the 
same stapler size . 
It should provide safety lock out mechanism . 

It should have a parallel jaw closure . 
9. Linear Stapler 45 mm — 2 Nos. 

Linear stapler 45 mm with leg length 4 .8 mm with 
directional stapling technology. Dual action 
handles for closing fire the stapler with Automatic / 

manual pin placement facility. 
10 . Linear Stapler 60 mm — 2 Nos. 

The linear stapler should be 60 mm size. 
It should have intermediate locking system . 
It should consists of 2 triggers separately for 
closing and firing the instrument. 
It should consists of manual or automatic Retaining 
pin placement. 
It should have a vascular option separately with 
3 rows of staples. 
It should provide interchangeable reloads in the 
same stapler size . 
It should provide safety lock out mechanism . 
It should have a parallel faw closure . 
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15 . Articulating Endocutter Gun 60 mm — 1 No. 


It should have true one-handed operation which can 
stay focused on the surgical field without 
interruption . 
It should have natural articulation of 45° on either 
side. 
It should have a 4 stroke firing system . 
It should provide system -wide compression which 
combines with a precision machined anvil with 
3 point gap control to provide uniform , consistent 
staple formation for hemostasis in a wide range of 
tissue thickness. 
It should have wider jaw aperture with distal 
22 mm and proximal 8 mm which provides easy 
tissue positioning and manipulation through wide 
proximal-to -distal jaw aperture . 


xxii 
It should have a cartridge option with closed 

20 . Purchase of end to end Anastamotic circular 
staple height of 1. 8 mm designed for tissue 

stapler 25 mm with 35 cm for Esophageal 
thickness between 1.5 mm and 2 mm . 

Anastamosis — 2 Nos . 
It should have grasping ability which allows 

25mm Circular stapler with Rectangular staple wire 
manipulating the tissue without the use of a 

design , Detachable slimmest Anvil Head profile of 
second device . 

5 mm Tilt- Top, Choice of Shaft Lengths - 35cms, 
It should provide a 60 mm cutline in between 

Choice of Staple Heights -4 . 8 mm with closed 

stapled leg lengths of 2 .0 mm , 440 stainless steel 
3 rows of staggered staple line on either side . 

with chisel edge cutting system with lumen /knife 
It should have a shaft length of 340 mm . 

diameter of 19 .5 mm , Slimmest Integrated trocar in 

shaft and an Anastomotic Lip of 1.9 mm , having 
16 . Endocutter Reloads 60 mm — 10 Nos. 

26 staples , with safety lock - out mechanism with 

audible and tactile feedback and an easy to read 
It should provide 58 mm staple line and cutline 

Green " Ready to Fire ” Indicator. Anvil with 
should be 60 mm . 

automatic 3 position , tilted for insertion , unitilts 
It should have closed staple height of 1.8 mm , 

for insertion , re -tilts for easy removal, with unique 
2 mm , 1 mm . 

pretilted anvil, 100 cm 18 Fr delivery tube for trans 

oral delivery system for esophageal anastamosis . 
17 . Disposable Skin Stapler — 50 Nos . 

TENDER NUMBER — 126 / 12 
It should have long leg length with wide size 

21 . Endo GIA 45 MM Loading Unit — 4 Nos. 
stapler of size 11.98 mm /3.3 mm . 

The Endo GIA cartridges should have the 
It should have 35 staples with self 

following specification . 
everting mechanism to disengage staple Facility 

It should be compatible with the existing 
instrument removal in any direction . 

instrument. 
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The cartridges should have six (6 ) rows of 

staples lines irrespective of the length or 
18 . Ligating Clips Applier (medium ) — 20 Nos . 

colour of the cartridge . 
It should have Thin Angled Jaw for better 

Each cartridge should come with a New Knife 
visibility . 

blade to help in precise cutting. 
It should have Slim longer shaft for better access. 

Cartridges should have a wide jaw opening. 

The jaw of reticulating cartridges should articulate 
It should have Ratchet Mechanism for can 

to 22 and 45 degrees on either side. 
select on /off of ratchet. 

The cartridge for thick tissue application should 
It should have plastic coated shaft for atraumatic 

have an open staple leg length of 4 .8 mm that 
to tissue handling . 

closes to 2 .0 mm . 
It should have the small size clip applier with size 

The leg lengths of cartridges should be available 
of 11.5 " (29cm ) with 20 clips. 

as follows: 
19 . Ligating Clips Applier (large) — 10 Nos. 

45 mm cartridge - Leg lengths of 2 .0 mm , 2.5 , 

3 .5 mm and 4.8 mm . 
It should have Thin Angled Jaw for better 
visibility . 

22. Endo GIA 60MM Loading Unit — 12 Nos . 
It should have Slim longer shaft for better access . 

The Endo GIA cartridges should have the 

following specification : 
It should have Ratchet Mechanism for can 
select on / off of ratchet. 

It should be compatible with the existing instrument. 
It should have plastic coated shaft for atraumatic 

The cartridges should have six (6 ) rows of 

staples lines irrespective of the length or colour of 
to tissue handling . 

the cartridge 
It should have large size clip applier with 13.0 

Each cartridge should come with a New Knife 
inches (33cm ) 20 clips. 

blade to help in precise cutting. 
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- Opening date and time of tender - 24- 8- 2012 , 
3 p . m . 


Cartridges should have a wide jaw opening . 
The jaw of reticulating cartridges should articulate 
to 22 and 45 degrees on either side . 

The cartridge for thick tissue application should 
have an open staple leg length of 4 .8 mm that 
closes to 2.0 mm . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 6 -8 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


The leg lengths of cartridges should be available 
as follows: 
60 mm cartridge - Leg lengths of 2.5 mm, 3.5 mm 
and 4 .8 mm . 


| TENDER NUMBER - 127/12 
23. Ligating Clips ( Medium Large) LT 300 - 5 Box 

It should be able to clip 3mm vessels . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേജിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോ ളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


It should have lateral and transverse grooves . 


അളവ് 


It should have a distal tip closure. 
| It should have 6 clips in a cartridge. 


1 


1. 4 ലക്ഷം 


ക്രമ 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് 
നമ്പർ 
- ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ്: 
ബ്ലഡ് കളക്ഷൻട്യൂബ് നോൺ 
വാക്വം വിത്ത് ക്ലോട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ 
( സെസ് 75 x 13 ) 

സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ (1 ലിറ്റർ) 
3 ഗ്ലാസ് സെഡ് 
4 കവർ സ്ലിപ്സ് 


- [ No. 135/2012] 


5 എണ്ണം 
1500 ,, 
1500 ,, 


No. C7 -13539 /2012/ MCT. 

| 10th July 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Department of Biochemistry , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . - 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1, 050. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 -8 - 2012 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 8 - 2012, 2 .30 മണി. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


SI. 


Quantity 


Name of 
Equipment 


| No, 


Glasswares: 

1.4 lakhs 
Blood collection tubes on 
vaccum with clot activator 
( size 75 x 13) 
Separating funnel (1 Ltr.) 5 Nos. 
Glass Slide 

1500 , 
Cover slips 

- 1500 , 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050. 

Duplicate — 525 . 
Last date and time for sale of tender form — 
23-8 -2012 , 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24 -8 -2012 , 2 .30 p . m . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രത 
ങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 6 - 8 - 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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17. 


1. 


Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


2 . 


SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise the tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 
Medical College, 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


Advance payments conditions will not be 
considered . 


TENDER NOTICE 


No 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala-non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection. 


No. C4/8845 /2012/ TDMCA . 

27th June 2012. 
Sealed tenders are invited for the following items to 
the Department of Pharmacology of Govt. T . D . Medical 
College, Alappuzha. 

Approximate Cost is 1,54 ,000 . 

The last date of receipt of tender form is on 
18 - 8 - 2012 , 4 p . m . and will be opened on 20 -8 - 2012 , 
10 .30 a . m . The tender forms can be have from the office 
on 9 - 8 - 2012 upto 1 p . m . The price of the tender form is 

1, 100 . ( including all taxes ) and the duplicate tender 
forms will get at the price of 550 . 

Tender should be addressed to the Principal, T. D . 
Medical College, Alappuzha -688 005 . Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques, drafts , postage stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender, if required will be issued on additional 
payments as shown above. Tender form is not 
transferable and the cost is not refundable. Tender forms 
will be supplied to the firm by registered post subject to 
be a cash payment of 50 in addition as postage 
charges. Money Orders will be accepted only if received 
within 10 clear working days prior to due date for 
submission of tenders. Further details can be had from the 
college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 50 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will 
be rejected . 
- ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമക്കോളജി വിഭാഗ 

ത്തിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
OA5337m ). 

erosos o mas 1,54,000. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
18 - 8 - 2012 00101š 4 emloo0. 20 - 8 - 2012 monoi 10 . 30 - M 
Borelymuja m009M0olololo. 18 -8 - 2012 230 V 


13. 


Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notice . 


XXV 


ഒരു മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ആഫീസിൽനിന്നും 1,100 അടി സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പകർപ്പ് ദർഘാസുകൾക്ക് 550 ക്കേ ണ്ട താ ണ്. സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം 
അടച്ചാൽ മതിയാകും. ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനവി വരം എന്നിവ 

SCHEDULE 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

SL. Name of items 

Quantity 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

No. 
മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തും സമർപ്പിക്കുന്ന 
വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 1 Cook s Polo climbing apparatus 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

2 Langerdroff assembly 
ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 3 Digital photo acto meter 
ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 

4 Double organ bath with 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 

thermostat 
വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 

5 Rota rod apparatus 
ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

6 Analgesio meter eddy s plake 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന ദിവസത്തിനു 

Electro convulso meter 
10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

- 8 Hebb s William Raza apparatus 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 

with digital time interval counter 
മ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ടു 

Govt. T. D . Medical College , 

(Sd.) 
ചെയ്യുന്ന ആകെതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 

Alappuzha. 

Principal. 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
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TENDER NOTICE 
No. C1 - 5958/2012/ TDMCA. 

23rd July 2012 . 
Sealed tenders are invited for the following items to T. D . Medical College, Alappuzha . 

Tender should be addressed to the Principal, T . D . Medical College , Alappuzha -688 005 . Tender No. and due date 
should be superscribed on each envelope . Late tenders will not be accepted . Tender will be opened at the time and date 
noted against each tender in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at 
that time. Intending tenderers may obtain the tender forms from the undersigned on all working days from 10 a. m . to 
4 p . m . Cheques , draft , postage stamps will not be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown in the schedule . Tender forms is not transferable and the cost 
is not refundable . Tender form will be supplied to the firm by registered post subject to be a cash payment of 50 in 
addition as postage charges. Money Orders will be accepted only if received within 10 clear working days prior to due 
date for submission of tenders. Further details can be had from the college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % of the total cost 
of the item tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടുത്തി 
പിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ 
അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട 
വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന തുമ ല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടിമണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ സമ്മ ത പത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു ശത മാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് ക് 
( പിൻ സി പ്പാ ളി ന്റെ പേ രിൽ എടു ത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ( ഡാഫ് റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മാ യി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
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DETAILS OF ITEMS 


( 1) 


do . 


do . 


Sl. Tender No. and Quantity Department Last date and Last date and Date and time Cost of tender form 
No. Name of 

time of sale time of receipt of opening Original Duplicate 
Equipments 

of tender of tender of tender 
- (2 ) (3) (4) (5) 

(6 ) 

(8 ) 
1 23 /2012 — Polyester Suture 30 Boxes Cardiothoracic 10 -9-2012, 10 -9-2012, 11-9- 2012, 1,050 525 
Coated with silicon size 

Surgery 1 p . m . 4 p . m . 10 .30 a . m . 
2 /0 , 16 mm cardio point 

needle 
2 24 /2012 — Suture monofila - 30 Boxes 

11- 9 - 2012 , 1,050 525 
ment polypropylene with 

11 a . m . 
poly ethylene glycol 

additive of size 6 -0 
3 25 /2012 — Suture monofila - 30 Boxes do. 

11-9-2012 , 1,050 525 
ment polypropylene with 

11. 30 a . m . 
poly ethylene glycol 

additive of size 7 -0 
4 26 /2012 — Polyester Suture 30 Boxes 

do . 11-9- 2012 , 1,050 525 
Coated with silicon size 

12 noon 
2 /0 , 25 mm cardio point 

needle 
5 27 /2012 — Suture- steel alloy 30 Boxes do . 

11 -9 -2012 , 

1, 050 
with chromium size 6 , 50 

12 .30 p . m . 
50 mm needle 
6 28 / 2012 — Ventilator 1 No. Anaesthesiology 

11- 9- 2012 , 1,500 

2 p . m . 
7 29 /2012 — PCNL set 1 No. Urology 

11- 9 - 2012 , 1,500 
including dilators , 

2 .30 p . m . 
Nephroscope, Gradsper & 

other accessories 
8 30 / 2012 — Oxygen Cylinder 100 Central Store 

11- 9 - 2012 , 2 ,200 1,100 
Bulk type 

3 p . m . 
9 31/ 2012 — EMG /NCV /EP 1 No. Neurology 

11- 9 -2012 , 2,200 1, 100 
System 

3.30 p . m . 
10 32/ 2012 — Portable Color 1 Cardiology 

11-9-2012, 2,210 

1 , 150 
Doppler echo Cardiogram 

4 p . m . 
with TEE probe 
11 33/ 2012 — Fluorescence 

Pathology do . 

12-9- 2012 , 2,210 1,150 
microscope with digital 

10 . 30 a . m . 
camera and dedicated 

software 
12 34/2012 — ESU with argon 1 Gastroenterology do . 

12 - 9 -2012 , 2,210 1, 150 
plasma coagulator 

11 a . m . 
13 35/ 2012 — Computed 1 No. Radiodiagnosis 

12 -9- 2012 , 2,400 1,200 
Radiography System 

11. 30 a . m . 
14 36 / 2012 — Electrical cautry Urology 

12-9-2012, 2,520 1,300 
with under water cutting & 

12 noon 
vessel sealing & Bipolar 
TURP facility 


do . 
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(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 


(7) 


(8 ) 


(9 ) 


15 


3 Nos. 


2,520 


37 / 2012 — HF Portable 
X ray machine 


1,300 


10 -9 - 2012 , 

1 p.m . 


12- 9-2012 , 
12. 30 p . m . 


10 -9 - 2012 , 

4 p .m . 


Radio 
diognosis & 
Cardiology 
Surgery 


do . 


do . 


3, 150 


1,600 


16 38 / 2012 — Video endoscopy 

system 
17 39 / 2012 — Multifunction 

ICU cot 


12 -9 - 2012 , 

2 p . m . 
12 -9- 2012 , 
2 . 30 p . m . 


3,400 


1,700 


Cardiology & 

General 
Surgery 
Pulmonary 
Medicine 


do . 


4 ,000 


2 ,000 


12 -9 - 2012 , 

3 p . m . 
12 -9 -2012 , 
3 .30 p . m . 


ENT 


do . 


4 ,000 


2 ,000 


000 


2 


Anesthesiology 


do. 


do . 


4,750 


2,400 


18 40 / 2012 — Cardio pulmonary 

function testing equipments 
19 41/ 2012 — Otoacoustic 

emission screener with 
brainstem evoked response 
audiometry (BERA ) and 

accessories 
20 42/ 2012 — Anaesthesia 

work station 
21 43 / 2012 — ICU bed 

electrically operated with 

X ray back rest 
22 44 / 2012 — Dedicated color 

doppler echo machine with 

TEE probe and Echo 3D 
23 45 / 2012 - Ultrasonic 

Surgical Aspirator 
24 46 / 2012 — ARRT machine 


12-9-2012 , 

4 p . m . 
13-9 - 2012 , 
10 .30 a . m . 


9 


Medicine 


do . 


4 ,750 


2, 400 


Cardiology 


do . 


5 ,520 


2,800 


13 -9 - 2012 , 
11 a . m . 


1 


Neuro Surgery 


do . 


do . 


13 - 9 - 2012 , 
11. 30 a . m . 


5,520 


2 ,800 


1 


Nephrology 


do . 


1,900 


950 


25 47 / 2012 — 300 mA X Ray 


do . 


1,700 


850 


1 No . Radio 

diagnosis 
No . Anesthesiology 


do . 


1,100 


550 


1 


do . 


do . 


1,260 


650 


1 


Neuro 
surgery 


850 


425 


13-9 - 2012 , 

12 noon 
13 -9 - 2012 , 
12 . 30 p . m . 
13 -9 - 2012 , 

2 p . m . 
13-9- 2012 , 
2 .30 p . m . 
13 -9 - 2012 , 

3 p . m . 
13 - 9 - 2012 , 
3 .30 p . m . 
13- 9- 2012, 

4 p . m . 
14 - 9 -2012 , 
10 . 30 a . m . 
14 - 9 -2012 , 

11 a . m . 
14 - 9-2012 , 
11. 30 a . m . 


1 No. Anesthesiology 


do . 


1,000 


500 


1 


Pathology 


do . 


1,000 


26 48 / 2012 — Blood Gas 

Analyser 
27 49/ 2012 — Non -invasive 

continuous cardiac monitor 
28 50 / 2012 — High End 

Surgical Diathermy 
29 51/2012 — Video Laryngo - 

scope with Led screen 
30 52/ 2012 — Rotary microtome 

with accessories 
53 /2012 — Deep freezer 

70 deg to 80 deg . 
32 54 /2012 — Tissue Embeding 

Station 
33 55 / 2012 — Binocular 

microscope with image 

projection system 
34 56 /2012 — UV VIS Spectro 

Photometer single channel 


500 


1 


Bio -Chemistry 


900 


450 


1 


Pathology 


1, 300 


650 


1 


do. 


do . 


750 


400 


1 No . 


Pharmacy 


do. 


750 


400 


14 - 9 - 2012 , 
12 noon 


xxviii 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 


(7) 


(8 ) 


450 


225 


1 Cardiothoracic 

Surgery 
1 No. Microbiology 


10 -9-2012, 
1 p .m . 
do . 


10 -9 -2012, 
4 p.m . 


do . 


450 


225 


14 - 9 - 2012 , 
12.30 p. m . 
14 - 9 - 2012, 

2 p . m . 
14 - 9 -2012 , 
2 .30 p . m . 


35 57 /2012 — Micro Light with 

2.5 Loupe 
36 58 / 2012 — Refrigerated 

Centrifuge 
37 59 /2012 — Stone punch with 

working element and 

visual obturator 
38 60 / 2012 — Hemoglobin 

meter 
39 61/2012 — R .O Plant 


1 


Urology 


210 


5 


Physiology 


210 


210 


LH & PG 
Hostel 


14 - 9 -2012 , 

3 p . m . 
14 -9 -2012 , 
3 .30 p . m . 
14 -9-2012 , 
4 p . m . 


01 


160 


40 62 /2012 — Pneumatic 1 No. Urology 

Lithoclast - for stone 

breaking with accessories 
41 63 /2012 — Digital Plethysmo- 1 No. Pharmacology 

meter 


160 


15 - 9 -2012 , 
10 .30 a. m . 


42 


1 No. 


do . 


320 


160 


64 /2012 — Spectrophotometer 
V -600 Server UV - VSNIR 


43 65 /2012 — Stethography 


Physiology 


320 


160 


44 


66 /2012 — Expanography 


1 


do. 


320 


160 


45 


67 /2012 — Dales apparatus 


160 


1 


Pharmacy 


160 


10 


do . 


320 


46 68 /2012 — Sieve shaker with 

sieve sets 
47 69 /2012 — Stage micrometer 

with eye piece 
48 70 /2012 — Ostwald visco - 

meter 
49 71/2012 — Keratoplasty 

instruments 
50 72/2012 — Slit lamp 


15 -9 - 2012 , 

11 a . m . 
15 -9 - 2012 , 
11. 30 a . m . 
15 -9 - 2012 , 
12 noon 
15 - 9 -2012, 
12 .30 p . m . 
15 - 9- 2012 , 

2 p . m . 
15-9-2012 , 
2. 30 p . m . 
15 -9 -2012 , 

3 p . m . 
15 - 9 -2012 , 
3 .30 p . m . 
15 - 9 -2012 , 

4 p . m . 
17 - 9- 2012 , 
10 . 30 a. m . 
14- 9-2012, 
11 a . m . 


20 


do. 


320 


160 


(4 sets) Ophthalmology 


320 


160 


1 


do. 


320 


160 


51 


73 /2012 — Stethoscope 


25 


Physiology 


320 


160 


1 No . 


do . 


320 


160 


52 74 / 2012 — Langerdroff 

system 
53 75/ 2012 — Real time PCR 


1 


Bio - Chemistry 


2 ,100 


1,050 


54 


2 ,100 


1,050 


76 /2012 — Chemi lumino 
meter with accessories 
77 /2012 — Specular micro - 
scope (Clinical) 


11 -9 -2012, 
11.30 a. m . 
11 -9 - 2012 , 
12 noon 
12-9-2012 , 
12 .30 p . m . 


55 


1 


Ophthalmology 


do . 


2, 100 


1 ,050 


T. D . Medical College, 
Alappuzha . 


(Sd .) 
Principal. 
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TENDER NOTICE 


No. C1/5591/ 2012 / MCK . 


10th July 2012. 


വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അ ധി കാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Chemicals to Government Medical 
College , Kottayam . 

1. Formaldehyde 40 % 35 Ltr - 100 Nos . 


Government Medical College, 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


| 2 . 


Glycerin merk 500 ml. -- 25 Nos. 


TENDER NOTICE 
No. C1 -11225/12/ MCTCR . 

12th July 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College, Thrissur. 


Tender forms can be had from this office on 
payment of 420 each prescribed cost in cash or by 
Money Order till 10 -8 - 2012 . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post, a sum of 40 will be added towards postage 
charges. Money Orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing date of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunded . 


| Sl. 


Name of 
Department 


No. 


Tender No. and 
Name of Equipment 
with Quantity and 
Approximate Cost 


Anatomy 


17/ 2012 -13 / MCTCR - Mortuary 
chamber ( 3 Nos.) - 1, 50, 000 
| 18/2012-13/ MCTCR - X - ray 
Lobby (2 Nos.) - 50 ,000 


- 


2 


Anatomy 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No . C115591 /12/ MCK for the 
purchase of ................ addressed to " The Principal , 
Government Medical College, Kottayam - 8 ” should reach 
this office on or before 10 -8 - 2012 , 1 p. m . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders will 
be opened at 10 -8 -2012, 2.30 p. m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


| 19 /2012- 13/ MCICR -Digital 
Camera ( 1 No .) - 50,000 


Anatomy 


20/2012 -13/ MCTCR PA system 
( 1 No .) - 50, 000 


Anatomy 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


21/2012- 13 /MCTCR — Animal feed 
Grass - 5kg/day, 
Bengal gram — 10kg/month 

50, 000 


Pharma 
cology 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്താഴെ പറയുന്ന 
കെമിക്കൽസ് വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് 40 % 35 ലിറ്റർ - 100 എണ്ണം. 
- 2. ഗ്ലിസറിൻ മെർക്ക് 500 എം . എൽ 25 എണ്ണം. 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
10 - 8 - 2012 വരെ വാങ്ങാ വു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡറായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 5591/ 2012 / എം . സി . കെ ..........................എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 10 - 8 - 2012 , 
1 മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന തല്ല . യഥാ സ മയം 
ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 10 - 8- 2012, 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


22 /2012 - 13/ MCTCR - Absorbab 
hemo stack (30 Boxes) -- 

Neuro 
- 5, 00, 000 

Surgery 
Cost of tender form : 
Original - 420 for Sl . No. 1, 1,050 for Sl. No. 

and 
- 315 for others. 
Duplicate - 210 for Sl. No. 1, 525 for 

Sl. No. 6 and 158 for others. 
Closing date and time of sale by M. O . 
16-8 -2012 , 4 p . m . 

Closing date and timeof tender sale by cash 
23 -8- 2012 , 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed tenders 
24- 8- 2012 , 1 p. m . 

Opening date and time of tender — 24 -8-2012, 3 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
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TENDER NOTICES 


(1 ) 


Thrissur -680 596 . Those who wish to get the tender 
form by post should send 50 extra by Money Order 
towards postage charge for each tender. 
-- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ് ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
നമ്പർ 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
എണ്ണവും അടങ്കൽ തുകയും 
17 / 2012 - 13 / എംസിടിസിആർ 
മോർച്ചറി ചേമ്പർ (3 എണ്ണം) - 
1,50,000 

അനാട്ടമി 


18 / 2012 - 13 / എംസിടിസിആർ 
എക്സ് ലോബി ( 2 എണ്ണം) - 
- 50 , 000 


അനാട്ടമി 


19 / 2012 -13 / എംസിടിസിആർ - 
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ( 1 എണ്ണം) - 
- 50,000 


അനാട്ടമി 


20/ 2012-13/ എംസിടിസിആർ 
പി . എ . സിസ്റ്റം ( 1 എണ്ണം) 
- 50 , 000 


അനാട്ടമി 


21/2012- 13 / എംസിടിസിആർ 
ആനിമൽ ഫീഡ് 
പുല്ല്- 5kg/day, 
കടല - 10kg/ month 
- 50,000 


ഫാർമ 
കോളജി 


No. S1- 2066/ 2012 /IMCH . 

6th July 2012 . 
Sealed tenders are invited for supply of HIV Card — 
3600 Nos . items in IMCH , Medical College , Kozhikode- 8 . 
List of item can be had from the office of undersigned 
during office hours on any working days. Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
numbers or indicated in the statements below and should 
be addressed to the Superintendent, IMCH , Medical 
College, Kozhikode- 8 , Kerala . Tender must be submitted in 
sealed cover. The tenders will be opened on 25 - 8 - 2012 , 11 
a . m . in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode , 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms in which will not be refunded any 
circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Cheques, 
Postage Stamps, Draft etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP. Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (rounded to next 1 Rupee ) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost -- 1,08, 000. 
Cost of tender forms (Including Tax ): 

Original - 416. 

Duplicate — 208 . 
- If sent by Post Postage Charge - 50 . 

Closing date and time of tender form - 23 - 8 - 2012, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
24- 8-2012, 5 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31-8- 2013 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
മാതൃ ശിശു സംരക്ഷ ണ കേ ന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
എച്ച്. ഐ . വി . കാർഡ് - 3600 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു 
സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 


22/ 2012 -13/ എംസിടിസിആർ 
അബസോർബബിൾ 
ഹീമോ സ്റ്റാക്ക് (30 Boxes) 

ന്യൂറോ 
- 5 , 00 , 000 

സർജറി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ- - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 420, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 

1, 050, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 315 . 
പകർപ്പ് - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 210, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 

-- 525, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 158 . 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 16 - 8 - 2012 , 4 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 8- 2012, 4 മണി. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേ ണ്ട് അവ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 24- 8 -2012, 1 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 - 8 - 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal . 
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അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തി 
ട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 25- 8-2012- ന് രാവിലെ 11 
മണിക്ക്തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി. 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 1,08 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതി സഹിതം): 
- അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ്- 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 8 - 2012, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 24- 8 - 2012, 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 8 - 2013. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms in which will not be refunded on any 
circumstances. 

The tenderer should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable. Cheques , 
Postage Stamps, Draft etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP . Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (rounded to next 1 Rupee ) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost - 70 ,000. 
Cost of tender forms ( including Tax ): 

Original - 416 . 

Duplicate — 208 . 
If sent by post Postage Charge — 50 . 

Last date and time of closing of sale of tender 
form -- 23 -8 -2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
24 - 8 - 2012, 5 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm 
31-8- 2013 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working days . 

-- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജ് 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ യൂറിൻ 
സ്ട്രിപ്പ് ( പ്രോട്ടീൻ, കീറേറാൺ ബോഡീസ്, ഗ്ലൂക്കോസ്) 500 

ബോട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 

കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർ ഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടു ള്ള തീയ തി യിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരു 
ടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 25 - 8 - 2012 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക്തുറക്കു 
ന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 70,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

അസ്സൽ - 416 . 

പകർപ്പ്- 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


കൂടു തൽ വിവര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ , 
നിർത്തി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. S1 - 2490/2012/IMCH . 

6th July 2012. 
Sealed tenders are invited for the supply of Urine 
Strip ( 3 Parameter, Protein , Ketone Bodies, Glucose ) — 500 
Bottile items in IMCH , Medical College , Kozhikode- 8. List 
of item can be had from the office of undersigned during 
office hours on any working days. Envelop containing the 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Kozhikode -8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. The tenders will be opened on 25 -8 - 2012 , 11 a . m . 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode, 
Kerala will obtain the requiste tender form on which the 
tenders should be submitted . 


xxxii 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- 24 - 8- 2012, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 8 - 2013 . 


കൂടു തൽ വിവരങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ ത ന്ന തി നോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal & 
Child Health , 
Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


